Der kleinste KW-Transceiver der Welt! 


ATLAS 180 


@ Völlig neues Empfängerprinzip! 

@ Nur noch die Frequenz einstellen 
und QSO-Fahren! 

@ Keine Preselektor- und PA-Ab- 
stimmung mehr 

@ Volltransistorisiert 

@ 180 Watt PEP 
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Fri H zs], [osos IH Tan Der ATLAS 180 aus USA ist ein speziell 
murens ON Taten” [ortrer e (rrean [ren für den Mobilbetrieb entwickelter hoch- 
3 moderner, kompakter Transceiver 160 


= arm l (80 — 40 — 20m), klein wie ein 2m- 
Te eren E> FM-Mobilgerät, mit Leistungen wie die 
iaai eines groBen Stationsgerätes: 180 W 
E e PEP — ausgez. RX-Eigenschaften. Ein 
a D Nii neuartiges Empfänger-Prinzip mit einem 
à chi Ringmischer im Eingang bewirkt hohe 
= Er Lori" Steno TER sma, | KM-Freiheit und höchste Empfindlichkeit. 
ea Y ` | Betriebssp.: 12 V =; einmaliger Bedie- 
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